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PART III 
Public Works Department 


PRE - QUALIFICATION TENDER NOTICE 


No. BSC /1/2010 -11/DBGL/D10. 28th February 2011. 

Tenders for pre- qualification and execution of the 
building work are invited from immediately sound and well 
experienced Registered ‘ A ’ Class Contractor / Firm of 
Kerala Public Works/Irrigation Department who have 
successfully completed atleast one similar work costing 
more than 40 % ( Forty percentage ) of the estimate PAC 
of works during the last five years. The application for 
tender schedule should be supported by certificate of 
prior experience in the works as mentioned above 
obtained from agreement authority and tender schedule 
will be issued only to those who satisfy this condition . 
Tender documents and other particulars can be download 
from the PWD website www .keralapwd. gov.in . Tenders 
should be submitted together with cost of tender form ( in 
the form of Demand Draft in favour of the undersigned ) 
and EMD so as to reach the undersigned on or before 
date and time prescribed for each work as below by 
registered post/speed post/courier. 

Tender No .- P. Q . 101/SESCBL /2010-11. 

Name of work — Construction of new Administrative 
Block Building for I. T. I. Dhanuvachapuram . 


Estimate PAC — 285 lakh . 
Type of building — R .C .C . Framed Structure. 
No. of floors — 4 floors . 
Foundation - Footings. 
Doors and Windows— Anjili wood Door, SteelWindow . 
Flooring — Tiles. 
E .M . D . — 50 ,000 . 
Cost of tender documents — 26 ,000 including VAT . 

Last date and time of sale of tender documents 
4 -4 - 2011 to 11-4 - 2011 upto 3 p. m . 

Last date and time of receipt of tender - 18 -4 -2011, 
upto 4 p . m . 

Timeof completion — 18 months. 

Tools and Plants required for the earth work , 
Concrete mixer - 2 Nos. , Concrete vibrator - 2 Nos ., 
Shuttering steel- 2000 m², Scaffolding ( steel)- 1500m², Water 
Pump & motor- 2Nos., Generator - 1 No . Bar bending & 
Cutting Machine - 1 No., Tipper Lorry — 3 Nos . 

All other conditions are same as prevailing in this 
Department regarding tender are applicable to this tender 
also . Further details if required can be had from this office 
during working hours . 
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TENDER NOTICES 


- (1) 


കേരള ഗവർണ്ണർക്കു വേണ്ടി പൊതുമരാമത്തു വകുപ്പ് 
( കെട്ടിടങ്ങളും തദ്ദേശസ്വയംഭരണ പണികളും) ദക്ഷിണമേഖല 
സൂപ ണ്ടിംഗ് എഞ്ചി നീ യർ, തിരു വ ന ന്ത പുരം ചുവടെ 
ചേർത്തിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തിക്ക് പരിചയ സമ്പന്നരും സാമ്പത്തിക 
ശേഷിയുള്ളവരും ഒരു പണിയുടെ അടങ്കൽ തുകയുടെ 
40 % - ൽ കുറയാത്ത തുകയ്ക്കുള്ളസമാനമായ ഏതെങ്കിലും 
ഒരു പണി ( ഒറ്റപ്പണി) കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർ ഷ ത്തി നകം 
ചെയ്തുതീർത്തിട്ടുള്ള വ രു മായ കേരള പൊതുമരാമത്ത് 
ഇറിഗേഷൻ വകുപ്പിലെ “ എ ക്ലാസ് രജിസ്ട്രേഷനുള്ള 
കരാറുകാർ / സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവരിൽനിന്നും മുൻ യോഗ്യതാ 
നിർണ്ണയത്തിനും പ്രവർത്തി ഏറ്റെടുത്തു നടത്തുന്നതിനുമുള്ള 
ദർഘാസുകൾ പ്രത്യേകം മുദ്രവച്ച കവറിൽ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


- No . BSC /1/2010 -11/DBGL /D8. 26th February 2011. 

Competitive tenders in sealed covers superscribing 
the name of works are invited for and on behalf of the 
Governor of Kerala by the undersigned from Registered 
Contractors of Kerala Public Works/ Irrigation Department 
Class " A & "B category for the following works so as to 
reach this office on or before the date specified . 
Tenders will be opened at 4 . 30 p . m . on the date 
specified by the undersigned or other authorized officers . 
Tenders should be submitted so as to reach the under 
signed on or before date and time prescribed for each 
work as mentioned below by Registered Post/ Speed Post/ 
Courier. 

Sealed tenders should be sent by Post only so as to 
reach the same within the prescribed date and time itself. 


ദർഘാസ് പ്രമാണം 4- 4 - 2011 മുതൽ 11 -4 - 2011, 3 മണി 
വരെ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന്റെ വെബ്സൈറ്റിൽനിന്നും 
ഡൗൺ ലോഡ് ചെയ്ത് എടുക്കാവുന്നതും പൂരിപ്പിച്ച ടെണ്ടറും 
ടെണ്ടർ ഫോമിന്റെ വില ബാങ്ക് ഡിമാന്റ് ഡാഫ്റ്റായി 
ബന്ധപ്പെട്ട എഞ്ചിനീയർക്ക് മാറ്റാവുന്നവിധം എടുത്ത് പോസ്റ്റൽ 
അല്ലെ ങ്കിൽ അംഗീകൃത കൊറിയർ സർവ്വീസ്മുഖേന 
ബന്ധ പ്പെട്ട ഓഫീസിൽ എത്തി ക്കേ ണ്ട താ ണ് . നിശ്ചിത 
സമയത്തിനുശേഷം കിട്ടുന്ന ടെണ്ടറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 

ദർഘാസ് നമ്പർ - പി . കൃ . 101/എസ്. ഇ .എസ്. സി . 
ബി .എൽ./ 2010 - 11 . 

- പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് ധനുവച്ചപുരം ഐ . ടി . ഐ . യിൽ 
പുതിയ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ബ്ലോക്ക് കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കുന്നതിന് 
വേണ്ടി. 


EMD 


| SI. 
No. 


Tender No . and Name of 

work with PAC 


1 


172 / S E S C B LT 2 0 1 0 - 1 1 - A S S e t 
Maintenance fund — Civil works including 
plumbing work related to renovation of 
Kottaram building in Town Hospital, 
Alappuzha - 89.50 Lakh 


50,000 


2 


173/ S E S C BL / 2 0 1 0 - 11 - New blocks 
to Pulinkunnu Taluk Hospital, Kuttanadu — 

49 .50 Lakh 


50,000 


അടങ്കൽ തുക - 285 ലക്ഷം. 

കെട്ടിട ത്തിന്റെ സ്വഭാവം - ആർ. സി. സി . ഫയിംഡ് 
സ്ട്രക്ചർ. 

നിലകളുടെ എണ്ണം - 4 എണ്ണം. 

വാതിലുകളും ജനലുകളും-- ആഞ്ഞിലി വാതിൽ സ്റ്റീൽ 
ജനൽ. 

ഫ്ളോറിംഗ് - ടൈൽസ്. 
ഫൗണ്ടേഷൻ - ഫൂട്ടിംഗ്സ്. 
നിരതദ്രവ്യം - 50 ,000. 
ദർഘാസിന്റെ വില 26,000 വാറ്റ് ഉൾപ്പെടെ. 

ജോലി ചെയ്യാനുള്ള ഉപകരണങ്ങളും യന്ത്ര സാമഗ്രികളും - 
കോൺക്രീറ്റ് മിക്സർ- 2 എണ്ണം, കോൺക്രീറ്റ് വൈബ്രേറ്റർ - 
2 എണ്ണം, ഷട്ടറിംഗ് സ്റ്റീൽ-1000 മീറ്റർ, സ്കാഫോൾഡിംഗ്സ് 1500, 
വാട്ടർ പമ്പ് ആന്റ് മോട്ടോർ - 2 എണ്ണം, ജനറേറ്റർ മെഷീൻ -1 
ടിപ്പർ ലോറി -3 എണ്ണം. 

ദർഘാസ് വിൽക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 4 - 4 - 2011 
മുതൽ 11- 4 - 2011, 3 മണി വരെ. 


50,000 


3 174/ S E S C BL7 2 0 1 0 - 11 - Construction 

of Kitchen Blocks , General ward and 
Laboratory to District Government Homoeo 

Hospital, Alappuzha - 45.20 Lakh 
4 175/ S E SC BL/ 2 0 1 0 - 11 – Asset 

Maintenance fund — Civil work including 
Plumbing and Painting works for conference 
hall in T. D . M . C . Vandanam — 

49 . 70 Lakh 


50,000 


ദർ ഘാസ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാന തീയതിയും 
സമയവും - 18 - 4- 2011, 4 മണി വരെ. 


കാലാവധി - 18 മാസം. 


- 5 176 / S E SC BL7 2 0 1 0 - 11 - Construction 

of Homoeopathic Dispensary at Nediyavila 
in Kunnathur Taluk — 24 . 10 Lakh 

50,000 
177/ S E S C BL/ 2 0 1 0 - 11 - Higher 
Secondary Education Department — Technical 
Education Construction of compound wall 

for R . I. T. Kottayam - 44. 95 Lakh 50,000 
7 178 / SESCBL / 2010 - 11 - R . I, T . Kottayam 

Construction of a Stadium — 44 . 97 Lakh 50,000 
- 8 179/ SESCBL/ 2010 - 11 - Strengthening 

Power Augmentation system in Medical 
College, Kottayam - Additional work for the 
Construction of Sub Station (Civil work ) — 
70 Lakh 

50, 000 


പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലെ ദർഘാസ് പരിഗണനയ്ക്കുള്ള 
മറ്റു അനുബന്ധ നിയമങ്ങളും ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമാണ്. 


Office of the 
Superintending Engineer , 
Buildings South Circle , 
Thiruvananthapuram . 


( Sd.) 
Superintending Engineer. 
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- 4 


| Cost of tender form (including VAT) - 14, 040 for 
Sl. No . 1, 7, 800 for Sl . Nos. 2 , 4, 7 ,072 for Sl . Nos. 3 , 
6 and 7 , 3 ,848 for Sl. No. 5 , 10 ,920 for Sl. No. 8 . 

175/എസ്. ഇ .എസ്. സി. ബി .എൽ. 2010 -11 
- Last date and time of receipt of tender - 6 - 4 - 2011 

അസറ്റ് മെയിന്റനൻസ്- റ്റി. ഡി. എം. സി. 
upto 4 p . m . 

വണ്ടാനത്തിൽ കോൺഫറൻസ് ഹാളിന്റെ 
അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ - 49.70 ലക്ഷം 

50, 000 
Period of completion — 9 months for Sl. Nos. 1 to 4 
and 6 months for Sl. Nos. 5 to 8 . 

176 /എസ്. ഇ .എസ്. സി. ബി.എൽ. 2010 - 11 
Class of Contractor - " A Class for Sl. Nos. 1 , 8 and 

കുന്നത്തൂർ താലൂക്കിൽ നെടിയവിളയിൽ 
" A & "B Class for others. 

ഹോമിയോപതിക് ഡിസ്പെൻസറിയുടെ 
Name of Division - Buildings Division , 

നിർമ്മാണം - 24.10 ലക്ഷം 

50,000 
Alappuzha for Sl. Nos. 1 to 4 , Buildings Division, Kollam 

177/എസ്. ഇ .എസ്. സി. ബി.എൽ./2010 -1 - - 
for Sl. No. 5 and Buildings Division , Kottayam for Sl. Nos . 

ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ്- സാങ്കേതിക 
6 , 7, 8 . 

വിദ്യാഭ്യാസം- ആർ. ഐ . റ്റി. കോട്ടയത്തിനു 
Tender documents and other particulars can be 

വേണ്ടി ചുറ്റുമതിൽ നിർമ്മാണം - 
obtained from this office upto 1 p . m . one day before 

- 44. 95 ലക്ഷം 

50 ,000 
the tender date on application in writing and on payments 
of cost (not refundable ) in cash . Also the tender 

178 / എസ്. ഇ .എസ്. സി . ബി.എൽ./ 2010 - 1 
documents can be download from Public Works 

ആർ. ഐ . റ്റി . കോട്ടയം- സ്റ്റേഡിയം 
Department website (www .kerala.pwd. gov.in ). The tender 

നിർമ്മാണം - 44.97 ലക്ഷം 

50,000 
documents should be received this office before 4 p . m . 
on the tender date together with cost of tender form (in 

179 /എസ്. ഇ .എസ്. സി. ബി.എൽ. 2010 - 1 
the form of Demand Draft in favour of the undersigned ) 

കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിന്റെ പവ്വർ 
and EMD . Only post or registered courier tenders will be 

ആണ്മെന്റേഷൻ സിസ്റ്റം ബലപ്പിക്കുന്നതിനു 
entertained and late tender will be rejected . All other 

വേണ്ടി സബ് സ്റ്റേഷ നു വേ ണ്ടിയുള്ള 
conditions are the same as those current in Kerala Public 

അഡീ ഷ ണൽ പണികൾ ( സി വിൽ 
Works Department. 

പണികൾ) - 70 ലക്ഷം 

- 50,000 
കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി ദക്ഷിണമേഖലാ സൂപ്രണ്ടിംഗ് 

ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില ( വാറ്റ് ഉൾപ്പെടെ) -- 
എഞ്ചിനീയർ ബിൽഡിംഗ്സ് ആന്റ് ലോക്കൽ വർക്ക്സ്, 

ക്രമനമ്പർ 1- ന് 14,040 , ക്രമനമ്പർ 2 - നും 4 - നും 7,800, 
തിരുവനന്തപുരം താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് അംഗീകൃത 

ക്രമനമ്പർ 3, 6, 7 ഇവയ്ക്ക് 7,072, ക്രമനമ്പർ 5 - ന് 3,848 , 
പൊതുമരാമത്ത് ഇറിഗേഷൻ വകുപ്പുകളിലെ എ & ബി ക്ലാസ്സ് 
കരാറുകാരിൽ നിന്നും മത്സരാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ദർഘാസുകൾ 

ക്രമനമ്പർ 8 - ന് 10 ,920. 
പവൃ ത്തിയുടെ പേര് ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുള്ളമുദ്രവച്ച 

ദർ ഘാ സ് സ്വീക രി ക്കു ന്ന അ വ സാന തീയതിയും 
കവറുകളിൽ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസിന്റെ കാലാവധി 

സമയവും 6 - 4 - 2011, 4 മണി. 
അതു സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന ദിവസം മുതൽ 4 മാസം 
വരെ ആ യി രി ക്കും . മുദ്ര വച്ച ദർഘാ സു കൾ നിർദ്ദിഷ്ട 

പ്രവർത്തി ചെയ്തുതീർക്കേണ്ട കാലാവധി ക്രമനമ്പർ 
തീയതിക്കകം തപാൽ മുഖേന ലഭിക്കുന്നവ മാത്രം സ്വീകരിക്കു - 1 മുതൽ 4 വരെ 9 മാസം, കമ നമ്പർ 5 മുതൽ 8 വരെ 
ന്നതാണ്. 

6 മാസം. 


നിരതദ്രവ്യം 


| കമ 
നമ്പർ 


ദർഘാസ് നമ്പരും 
പ്രവർത്തിയുടെ പേരും 
അടങ്കൽ തുകയും 

( 2) 


കരാറുകാരുടെ തരംതിരിവ് ക്രമനമ്പർ 1- നും 8 - നും " എ 
ക്ലാസ്, മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് ‘ എ ’ ആന്റ് " ബി ക്ലാസ്. 

| പ്രവർത്തി ചെയ്യുന്ന ഡിവിഷൻ ക്രമനമ്പർ 1 മുതൽ 4 
വരെ ബിൽഡിംഗ് ഡിവിഷൻ, ആലപ്പുഴ, ക്രമനമ്പർ 5 - ന് 
ബിൽ ഡിംഗ് സ് ഡിവി ഷൻ, കൊല്ലം, കമനമ്പർ 6 , 7 , 8 
ഇവയ്ക്ക് ബിൽഡിംഗ്സ് ഡിവിഷൻ, കോട്ടയം. 


( 1 ) 


172 /എസ്. ഇ .എസ്. സി . ബി .എൽ. 2010 -11 
അസറ്റ് മെയിന്റനൻസ്- ആലപ്പുഴ താലൂക്ക് 
ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ കൊട്ടാരം ബിൽഡിംഗിന്റെ 
അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ, പ്ലമ്പിംഗ് വർക്ക് 
ഉൾപ്പെടെ - 89.50 ലക്ഷം 

- 50, 000 
173/എസ്. ഇ .എസ്. സി. ബി .എൽ. 2010 -11 
കുട്ട നാട്-പുള്ളിക്കുന്ന് താലൂക്ക് 
ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ പുതിയ കെട്ടിടം - 
49 .50 ലക്ഷം 

50, 000 
174/എസ്. ഇ .എസ്. സി. ബി .എൽ. 2010 -1 
ആലപ്പുഴ ഗവൺമെന്റ് താലൂക്ക് ഹോമിയോ 
ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ കിച്ചൺ ബ്ലോക്കിന്റെയും 
ജനറൽ വാർഡിന്റെയും ലബോറട്ടറിയുടെയും 
കെട്ടിട നിർമ്മാണം - 45 .20 ലക്ഷം 

50 ,000 


- ദർഘാസ് പ്രമാണം നിർദ്ദിഷ്ട തീയതിക്ക് ഒരു ദിവസം 
മുമ്പ് ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിവരെ ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നും 
വാങ്ങാവുന്നതും പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ 
നിന്നും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് എടുക്കാവുന്നതും പൂരിപ്പിച്ച 
ടെണ്ടറും ടെണ്ടർ ഫോമിന്റെ വില ബാങ്ക് ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റായി 
ബന്ധ പ്പെട്ട എഞ്ചി നീ യർക്ക് മാറ്റാവുന്ന വിധം എടുത്ത് 

പോസ്റ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ അംഗീകൃത കൊറിയർ സർവീസ് 
മുഖേന ബന്ധ പ്പെട്ട ഓഫീസിൽ എത്തി ക്കേ ണ്ട താ ണ് . 

പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലെ ദർഘാസുകളെ സംബന്ധിച്ച് 
നില വിലുള്ള എല്ലാ നിബന്ധനകളും ഈ ദർഘാസിനും 
ബാധകമായിരിക്കും. 
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SI. 


(2) 

and EMD . Only post or Registered courier tenders will 

be entertained and late tenders will be rejected . All other 
No. BSC /1 / 2010 -11/DBGL/D1. 28th February 2011. 

conditions are the same as those current in Kerala Public 

Works Department. 
Competitive tenders in sealed covers superscribing 
the name of works are invited for and on behalf of the 

കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി ദക്ഷിണമേഖലാ സൂപ്രണ്ടിംഗ് 
Governor of Kerala by the undersigned from the 

എഞ്ചിനീയർ ബിൽഡിംഗ്സ് വിഭാഗം, തിരു വ ന ന്ത പുരം 
Registered Contractors of Kerala Public Works Department 

താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് പൊതുമരാമത്ത് ഇറിഗേഷൻ 
and Irrigation Class " A & " B category for the following 

വകു പ്പു ക ളിലെ അംഗീ ക ത ക രാ റു കാരിൽ നിന്നും 
work so as to reach this office on or before the date 

മത്സരാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ദർഘാസുകൾ പ്രവൃത്തിയുടെ 
specified. Tenders will be opened at 4.30 p . m . on the date 

പേര് ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുള്ള മുദ്ര വച്ച കവറു ക ളിൽ 
of specified by the undersigned or other authorized 

ക്ഷണിച്ചു കൊ ള്ളു ന്നു . ദർഘാസിന്റെ കാലാ വധി അ തു 
officers. Tenders should be submitted so as to reach the 

സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന ദിവസം മുതൽ 4 മാസം വരെ 
undersigned on or before date and time prescribed for 

ആയിരിക്കും. മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ നിർദ്ദിഷ്ട തീയതിക്കകം 
each work as mentioned below by Registered Post/ Speed 

തപാൽ മുഖേന ലഭിക്കുന്നവ മാത്രം സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. 
Post/ Courier. 

ദർഘാസ് നമ്പരും 

നിരതദ്രവ്യം 
Sealed tenders should be sent by post only so as to 

| ക്രമ 

പ്രവർത്തിയുടെ പേരും 
reach the same within the prescribed date and time itself. 

നമ്പർ 

അടങ്കൽ തുകയും 
Tender No. and Name of 

EMD 

180/എസ്. ഇ .എസ്. സി. ബി .എൽ/ 2010 -1 
No. work with PAC 

വെണ്ണിക്കുളം ഗവൺമെന്റ് പോളി 
| 1 180 /SESCEL/ 2010 - 11 Construction of 

ടെക്നിക് കോളേജിന്റെ ലേഡീസ് 
Ladies Hostel-Government Polytechnic 

ഹോസ്റ്റൽ നിർമ്മാണം - 150 ലക്ഷം 50, 000 
College, Vennikulam - - 150 Lakh 

50,000 

181 / എസ്. ഇ .എസ്. സി . ബി.എൽ/ 2010 - 1 -- 
2 181/SESCEL/2010-11 - Construction of 

നെയ്യാറ്റിൻകര ഗവൺമെന്റ് പോളി 
Government Polytechnic Neyyattinkara 

ടെക്നിക്കിൽ പുതിയ ലേഡീസ് 
Hostel Block for women - 127 Lakh 50 ,000 

ഹോസ്റ്റൽ ബ്ലോക്ക് നിർമ്മിക്കുന്നതിനു 
വേണ്ടി - 127 ലക്ഷം 

50,000 
3 182/ SESCBL /2010 -11 - Construction of 
Ladies Hostel in Government Polytechnic, 

182 /എസ്. ഇ .എസ്. സി . ബി .എൽ/ 2010 -11 
Attingal - 140 Lakh 

50 ,000 

ആറ്റിങ്ങൽ ഗവൺമെന്റ് പോളി 

ടെക്നിക് കോളേജിന്റെ ലേഡീസ് 
4 183 /SESCEL/2010- 11 - Construction of 

ഹോസ്റ്റൽ നിർമ്മിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി- 
Women s Hostel for Government 

- 140 ലക്ഷം 
Polytechnic , Punalur, Kollam - 123 Lakh 50 , 000 

183 /എസ്. ഇ .എസ്. സി. ബി.എൽ/ 2010 - 11 
Cost of tender form ( including Vat) - 23 ,400 for 

കൊല്ലം പ ന ലൂ രിൽ ഗവൺമെന്റ് 
Sl. No . 1, 19 , 864 for Sl. No. 2 , 21, 840 for 

പോളിടെക്നിക് ലേഡീസ് ഹോസ്റ്റൽ 
നിർമ്മാണം - 123 ലക്ഷം 

50 , 000 
Sl. No . 3 , 19 ,240 for Sl. No. 4 . 

Last date and time of receipt of tender - 12 - 4- 2011 ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില ( വാറ്റ് ഉൾപ്പെടെ) 
4 p. m . for Sl. Nos. 1, 2, 3 and 13 -4-2011 upto 4 p . m . for ക്രമനമ്പർ 1 - ന് 23,400 , ക്രമനമ്പർ 2 - ന് 19,864, ക്രമനമ്പർ 
Sl. No. 4. 

3 - ന് 20 , 800 , കമനമ്പർ 4 - ന് 19 ,240 . 
Period of completion — 12 months. 

- ദ ർ ഘാ സ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാന തീയതിയും 

സമയവും - കമനമ്പർ 1, 2, 3 ഇവയ്ക്ക് 12 - 4- 2011, 4 മണി, 
Class of Contractor - " A Class . 

ക്രമനമ്പർ 4 - ന്, 13 - 4 - 2011, 4 മണി. 
Name of Division - Buildings Division , 

പ്രവർത്തി ചെയ്തുതീർക്കേണ്ട കാലാവധി - 12 മാസം. 
Pathanamthitta , Thiruvananthapuram , Kollam . 

കരാറുകാരുടെ തരംതിരിവ് " എ ക്ലാസ്. 
Tender documents and other particulars can be 
obtained from this office upto 1 p . m . one day before the 

പ്രവർത്തി ചെയ്യുന്ന ഡിവിഷൻ ബിൽഡിംഗ്സ് ഡിവിഷൻ, 
tender date on application in writing and on payments of - കൊല്ലം, തിരുവനന്തപുരം, പത്തനംതിട്ട. 
cost (not refundable ) in Cash . Also the tender documents 

- ദർഘാസ് പ്രമാണം നിർദ്ദിഷ്ട തീയതിക്ക് ഒരു ദിവസം 
can be downloaded from Public Works Department 

- മുമ്പ് ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിവരെ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന്റെ 
website (www .kerala .pwd .gov . in ). The tender documents 

വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് എടുക്കാവു 
should be received this office before 4 p . m . on the 

ന്നതും പൂരിപ്പിച്ച് ടെണ്ടറും ടെണ്ടർ ഫോമിന്റെ വില 
tender date together with the cost of tender form (in the 

ബാങ്ക് ഡിമാന്റ് ഡാഫ്റ്റായി ബന്ധപ്പെട്ട എഞ്ചിനീയർക്ക് 
form of Demand Draft in favour of the undersigned ) 

മാറ്റാവുന്ന വിധം എടുത്ത് പോസ്റ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ അംഗീകൃത 


50 , 000 
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കൊറിയർ സർവീസ്മുഖേന ബന്ധപ്പെട്ട ഓഫീസിൽ എത്തി 
ക്കേ ണ്ട താ ണ് . നിശ്ചിത സമ യ ത്തി നു ശേഷം കിട്ടുന്ന 
ടെണ്ടറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലെ 
ദർ ഘാ സു കളെ സംബ ന്ധിച്ച് നില വിലുള്ള എല്ലാ 
നിബന്ധനകളും ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമായിരിക്കും. 


( 3) 


Name of Division - Buildings Division , Kollam 
- for Sl . No . 1 , Buildings Division , Alappuzha 
for Sl. Nos . 2 and 3 , Buildings Division , 
Thiruvananthapuram for Sl. No. 4. 

Tender documents and other particulars can be 
obtained from this office or can be downloaded from the 
PWD Website (www.keralapwd.gov. in ) upto 1 p . m . one 
day before the tender date on application in writing and 
on payments of cost (not refundable) either in Cash . 
The tender documents should be received this office 
before 4 p . m . on the tender date together with the cost 
of tender form (in form of Demand Draft in favour of the 
undersigned ) and EMD . Only postal tenders will be 
entertained and late tenders will be rejected . All other 
conditions are the same as those current in Kerala Public 
Works Department. 


No. BSC/ 1/2010 -11/DBGL/D1. 


28th February 2011. 


Competitive tenders in sealed covers superscribing 
the name of works are invited for and on behalf of the 
Governor of Kerala by the undersigned from the 
Registered Contractors of Kerala Publics Works and 
Irrigation Departments and Class " A & " B category for 
the following works so as to reach this office on or 
before the date specified . Tenders will be opened at 
4 .30 p . m . on the date of specified by the undersigned or 
other authorized officers . Tenders should be submitted 
so as to reach the undersigned or authorised on or before 
date and time prescribed for each work as mentioned 
below by Registered Post /Speed Post/ Courier. 


കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി ദക്ഷിണമേഖല സൂപ്രണ്ടിംഗ് 
എഞ്ചിനീയർ ( ബിൽഡിംഗ്സ് ആന്റ് ലോക്കൽ വർക്ക് സ് 
വിഭാഗം), തിരുവനന്തപുരം താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് 
അംഗീകൃത പൊതുമരാമത്ത് ഇറിഗേഷൻ വകുപ്പുകളിലെ 
എ ആന്റ് ബി ക്ലാസ് കരാറുകാരിൽനിന്നും മത്സരാടിസ്ഥാന 
ത്തിലുള്ള ദർഘാസുകൾ പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് ആലേഖനം 
ചെയ്തിട്ടുള്ള മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
-- ദർഘാസിന്റെ കാലാവധി അത് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന 
ദിവസം മുതൽ 4 മാസംവരെ ആ യി രി ക്കും . മുദ്രവച്ച 
ദർഘാസുകൾ നിർദ്ദിഷ്ട തീയതിക്കകം തപാൽ മുഖേന 
ലഭിക്കുന്നവ മാത്രം സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. 


Sealed tenders should be sent by post only so as to 
reach the same within the prescribed date and time itself. 


SI. 


Tender No. and Name of 

Work with PAC 


EMD 


No. 


ക്രമ 


നിരതദ്രവ്യം 


ദർഘാസ് നമ്പരും 
പ്രവർത്തിയുടെ പേരും 
അടങ്കൽ തുകയും 


നമ്പർ 


50,000 


1 185/SESCBL /2010 -11 - Construction of 

Building for Critical Care Ward , ICU 
etc. by vertical extension of the existing 
casuality building at District hospital 

Kollam ( Phase II ) - 100 Lakh 
2 186/ SESCBL /2010 -11 - Construction of 

new Building for Government Women s 

ITI, Chengannur - 82 Lakh 
3 187/SESCBL /2010 -11 - Construction of 

30 bedded I. P. Unit Ward at Community 

Health Centre, Chunakkara - 92 Lakh 
4 188/ SESCBL/ 2010 -11 - MLA - SDF _ 

Construction of a building for 3 
Classrooms and Staircase room in 
Government Girls Higher Secondary 
School, Attingal - 23.50 Lakh 


185/എസ്. ഇ .എസ്. സി. ബി .എൽ/ 2010 -11 
കൊല്ലം ജില്ലാ ആശുപത്രിയുടെ നില 
വിലുള്ള അത്യാഹിത വിഭാഗം കെട്ടിട 
ത്തിന്റെ മുകളിൽ കിട്ടിക്കൽ കെയർ 
വാർഡ്, ഐ . സി . യു . തുടങ്ങിയവ 
യുടെ നിർമ്മാണം - 100 ലക്ഷം 


50 ,000 


50 ,000 


2 


50,000 


186 /എസ്. ഇ .എസ്. സി . ബി .എൽ/ 2010 - 11 
ചെങ്ങന്നൂരിൽ വനിതാ ഐ . റ്റി. ഐ . 

ക്കു വേണ്ടിപുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം - 
- 82 ലക്ഷം 


50 ,000 


3 


50,000 


187/ എസ്. ഇ .എസ്. സി. ബി.എൽ/ 2010 -11 
ചുനക്കരയിൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് 
സെന്ററിന് 30 കിടക്കകളോടുകൂടിയ 
ഐ . പി . വാർഡിനുവേണ്ടി പുതിയ 
കെട്ടിട നിർമ്മാണം - 92 ലക്ഷം 


50 ,000 


Cost of tender form — (including VAT ) 15 ,600 for 
Sl. No . 1 , 12, 792 for Sl . No. 2 , 14, 352 for 
Sl. No . 3 and 3 , 744 for Sl. No. 4. 

Last date and time of receipt of tender - 19 - 4 -2011 
up to 4 p. m 

Period of completion — 12 months for Sl. Nos. 1, 2 , 3 
and 6 months for Sl. No. 4 . 

Class of Contractor — ‘ A ’ Class for Sl. Nos. 1, 2 , 3 
and ‘ A & B ’ class for Sl. No. 4 . 


188 /എസ്. ഇ .എസ്. സി. ബി .എൽ/ 2010 -11 
എം. എൽ. എ .- എസ്. ഡി. എഫ്. 
ഗവൺമെന്റ് ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കന്ററി 
സ്കൂൾആറ്റിങ്ങലിനുവേണ്ടി 3 ക്ലാസ്സ് 
റൂമും സ്റ്റെയർകെയ്സ് റൂമും നിർമ്മിക്കുന്ന 
തിനുവേണ്ടി - 23.50 ലക്ഷം 


50 ,000 


ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില ( വാറ്റ് ഉൾപ്പെടെ) 
| ക്രമനമ്പർ 1- ന് 15, 600 , ക്രമനമ്പർ 2 - ന് 12 ,792, ക്രമനമ്പർ 
3 - ന് 14 ,352, ക്രമനമ്പർ 4 - ന് 3, 744. 
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ദർ ഘാ സ് സ്വീക രിക്കുന്ന അ വ സാന തീയതിയും കാരണവശാൽ ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന തീയതി അവധി 
സമയവും - 19 - 4- 2011, 4 മണി. 

ദിവസമായാൽ അതിനടുത്ത പ്രവർത്തി ദിവസം ദർഘാസുകൾ 
- പ്രവർത്തി ചെയ്തുതീർക്കേണ്ട കാലാവധി - ക്രമനമ്പർ 

തുറക്കുന്നതായിരിക്കും. 
1, 2 , 3 ഇവയ്ക്ക് 12 മാസം, ക്രമനമ്പർ 4 - ന് 6 മാസം. 

കമ ദർഘാസ് നമ്പരും 

നിരത 
കരാറുകാരുടെ തരംതിരിവ് ക്രമനമ്പർ 1, 2, 3 ഇവയ്ക്ക് 

നമ്പർ പ്രവർത്തിയുടെ പേരും 

ദ്രവ്യം 
" എ ക്ലാസ്. ക്രമനമ്പർ 4- ന് " എ ആന്റ് ബി ക്ലാസ്. 

അടങ്കൽ തുകയും 
പ്രവർത്തി ചെയ്യുന്ന ഡിവി ഷൻ കമ നമ്പർ 1- ന് 

| 1 55 /2010 -11 - തൃശ്ശൂർ ഗവൺമെന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് 
ബിൽഡിംഗ്സ് ഡിവിഷൻ, കൊല്ലം; ക്രമനമ്പർ 2 - നും 3 - നും 

കോളേജിന്റെ ക്വാർട്ടേഴ്സ് നമ്പർ " ബി ന്റെ 
ബിൽ ഡിംഗ് സ് ഡിവി ഷൻ, ആല പ്പുഴ; കമ ന മ്പർ 4 - ന് 

അടിയന്തിര അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ - 1,00 ,000 2,500 
ബിൽഡിംഗ്സ് ഡിവിഷൻ, തിരുവനന്തപുരം. 

- 56/ 2010- 11 ടി ടി ക്വാർട്ടേഴ്സ് നമ്പർ സി1- 4- ന്റെ 
ദർഘാസ് പ്രമാണം നിർദ്ദിഷ്ട തീയതിക്ക് ഒരു ദിവസം 

ടി - 1,00,000 

2 ,500 
മുമ്പ് ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിവരെ ഈ ഓഫീസിൽനിന്നും 

- 3 57/ 2010 -17 ടി ടി ക്വാർട്ടേഴ്സ് നമ്പർ സി1 - 5 - ന്റെ 
വാങ്ങാവുന്നതും പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ 

- ടി - 1,00,000 

2,500 
നിന്നും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് എടുക്കാവുന്നതും പൂരിപ്പിച്ച 
ടെണ്ടറും ടെണ്ടർ ഫോമിന്റെ വില ബാങ്ക് ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റായി 

4 58 / 2010-17 ടി ടി ക്വാർട്ടേഴ്സ് നമ്പർ സി1-10 - ന്റെ 
ബന്ധ പ്പെട്ട എഞ്ചി നീ യർക്ക് മാറ്റാവുന്ന വിധം എടുത്ത് 

ടി - 1,00, 000 

| 2,500 
പോസ്റ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ അംഗീകൃത കൊറിയർ സർവീസ് - 59 / 2010 - 11 - ടി ടി ക്വാർട്ടേഴ്സ് നമ്പർ ബി1- ന്റെ 
മുഖേന ബന്ധ പ്പെട്ട ഓഫീസിൽ എത്തി ക്കേ ണ്ട താ ണ്. 

ടി - 1, 00 , 000 

| 2,500 
പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലെ ദർഘാസുകളെ സംബന്ധിച്ച - 6 60 /2010 -11- ടി ടി ക്വാർട്ടേഴ്സ് നമ്പർ സി1-3 - ന്റെ 
നില വിലുള്ള എല്ലാ നിബന്ധനകളും ഈ ദർഘാ സിനും 

- ടി - 1, 00,000 

| 2,500 
ബാധകമായിരിക്കും. 

| 7 61 / 2010 - 11 ടി ടി ക്വാർട്ടേഴ്സ് നമ്പർ ബി2 - ന്റെ 
Office of the 

- ടി - 1, 00, 000 

2 ,500 
Superintending Engineer , 

8 62 / 2010 -17 ടി ക്വാർട്ടേഴ്സ് നമ്പർ സി1 -1- ന്റെ 
Buildings South Circle , 

( Sd.) 

ടി - 1,00,000 

| 2 ,500 
Thiruvananthapuram . Superintending Engineer. 

- 9 63 / 2010 - 1 - ടി ടി ക്വാർട്ടേഴ്സ് നമ്പർ സി1-6 - ന്റെ 
ടി - 75,000 

1,900 
10 64 / 2010 - 17 ടി ടി ക്വാർട്ടേഴ്സ് നമ്പർ സി1- 9- ന്റെ 
ലഘു ദർഘാസ് പരസ്യം 

ടി - 75,000 

1,900 

11 65 / 2010 - 1 - ടി ടി ക്വാർട്ടേഴ്സ് നമ്പർ സി - 8- ന്റെ 
നമ്പർ ഡിബി- 1/ 92. 

ടി - 75,000 

1,900 
2011 ഫെബ്രുവരി 26. 

- 12 66 / 2010 - 17 ടി ടി ക്വാർട്ടേഴ്സ് നമ്പർ സി1- 7 - ന്റെ 
കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 

- ടി - - 75,000 
എഞ്ചിനീയർ, പ്രത്യേക കെട്ടിട ഉപവിഭാഗം, തൃശ്ശൂർ താഴെ 
പറയുന്ന പ്രവർത്തികൾക്ക് 2011 ഏപ്രിൽ മാസം 19 -ാം തീയതി 

13 67 / 2010 -11 ടി ടി ക്വാർട്ടേഴ്സ് നമ്പർ സി1- 2 - ന്റെ 
വൈകുന്നേരം 4 മണിവരെ നിശ്ചിത യോഗ്യതയുള്ള കരാറു 

ടി - 1,00,000 

| 2 ,500 
കാരിൽനിന്നും മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു . 

14 68 / 2010-11 ടി ടി ക്വാർട്ടേഴ്സ് നമ്പർ ടൈപ്പ് 2-5 - ന്റെ 
കൊ ള്ളു ന്നു . ദർഘാസ് ഫോറ ങ്ങ ൾ 16 - 4 - 2011 മുതൽ 

- ടി - - 61,000 

- 1,500 
വെബ്സൈറ്റിൽനിന്നും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. 
ദർഘാസുകൾ 19- 4 - 2011 വൈകുന്നേരം 4. 30 - ന് ഹാജരുള്ള 

15 69/ 2010 -11 ടി ടി ക്വാർട്ടേഴ്സ് നമ്പർ ടൈപ്പ് 2-6 - ന്റെ 
കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. കരാറുകാർക്ക് 

- ടി - - 61, 000 

- 1,500 
വേണ്ട യോഗ്യത ക്ലാസ് " ഡി യും അതിനുമുകളിലും. ടെണ്ടർ 
ഫോമും ടെണ്ടർ ഷെഡ്യൂളും കരാറുകാർക്ക് പൊതുമരാമത്ത് 

ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതിയടക്കം) - 417. 
വകുപ്പിന്റെ “ www.keralapwd. gov.in എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ 

നിർമ്മാണ കാലാവധി 3 മാസം. 
നിന്നും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് എടുക്കാവുന്നതും പൂരിപ്പിച്ച 
ടെണ്ടർ ആവശ്യമായ മറ്റു രേഖകൾ സഹിതം ബന്ധപ്പെട്ട 

കേരള പൊതു മരാമത്ത് വകുപ്പിലെ ദർഘാസുകളെ 
ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കാവുന്നതുമാണ്. ടെണ്ടർ ഫോമിന്റെ 

സംബന്ധിച്ച് നിലവിലുള്ള എല്ലാ നിബന്ധനകളും ഇതിനും 
നിശ്ചിത വില തൃശ്ശൂർ സ്പെഷ്യൽ ബിൽഡിംഗ്സ് സബ് ബാധകമായിരിക്കും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഈ ഓഫീസിൽ 
ഡി വി ഷൻ അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർക്ക് 

നിന്നും പ്രവർത്തി ദിവസങ്ങളിൽ അന്വേഷിച്ചറിയാവുന്നതാണ്. 
മാറാവുന്നവിധം ബാങ്ക് ഡിമാന്റ് ഡാഫ്റ്റായി ടെണ്ടറിനോടൊപ്പം 
ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. ടെണ്ടർ ഫോമിന്റെ വിലയായി ചെക്കുകളോ 

അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
മറ്റേതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒടുക്കലുകളോ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 

എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 

( ഒപ്പ്) 
ടെണ്ടറുകളും ഡാറ്റും പോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അംഗീകൃത 

പെഷ്യൽ ബിൽഡിംഗ്സ് അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
കൊറിയർ വഴി മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളു. ഏതെങ്കിലും സബ്ഡിവിഷൻ, തൃശ്ശൂർ. 

എഞ്ചിനീയർ. 


1 , 900 
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ലേല പരസ്യം 


PRE - QUALIFICATION TENDER NOTICE 


No. D6/2900/2008. 


25th February 2011. 


നമ്പർ എ2/ 605 / 2007 . 

2011 ഫെബ്രുവരി 22. 
-- പെരിന്തൽമണ്ണ പി. ഡബ്ലു . ഡി. റോഡ്സ് സബ്ഡിവിഷൻ, 
അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ ഓഫീസിന്റെ 
ആർത്ഥിക പരിധിയിൽ വരുന്നതും കാറ്റിലും മഴ യിലും 
മറിഞ്ഞു വീഴാൻ സാധ്യതയുള്ളതും മുറിച്ചുമാറ്റി ലേലം 
ചെയ്യു വാൻ ഉത്ത രവ് കിട്ടിയ തു മായ താഴെ പട്ടിക യിൽ 
പ്രതിപാദിച്ച മരങ്ങൾഎക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറോ അല്ലെങ്കിൽ 
അ ദ്ദേ ഹം അ ധി കാ ര പ്പെ ടു ത്തുന്ന മറ്റു ദ്യോ ഗസ്ഥനോ 
രണ്ടായിരത്തിപതിനൊന്നാം ആണ്ട്ഏപ്രിൽ മാസം 7 -ാം 
തീയതി വ്യാഴാഴ്ച താഴെ പരാമർശിച്ച മരങ്ങൾ നിൽക്കുന്നതിന് 
സമീപം വച്ച് പരസ്യമായി ലേലം ചെയ്ത് വിൽക്കുന്നതാണ്. 
അന്നേ ദിവസം ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ ലേലം നടക്കാതെ 
പോയാൽ അടുത്ത പ്രവർത്തി ദിവസം ലേലം 
നടത്തുന്നതായിരിക്കും. 
- ലേല ത്തിൽ പങ്കെ ടു ക്കു വാൻ ആഗ ഹി ക്കു ന്ന വർ 
2 ,500 (രണ്ടാ യി രത്തി അഞ്ഞൂറ് മാത്രം) നിര ത ദ്രവ്യം 
കെട്ടിവയ്ക്കേണ്ടതുമാണ്. ലേല സംഖ്യ നികുതി അടക്കം 
അട യ്ക്കു വാൻ വീഴ്ച വരു ത്തു ന്ന വരുടെ നിര തദ്രവ്യം 
സർക്കാർ ഖജനാവിലേക്ക് കണ്ടുകെട്ടുന്നതും പുനർലേലം 
നടത്തുന്നതുമായിരിക്കും. 

ലേലം കൈക്കൊള്ളുന്ന വ്യക്തി ലേലം ഉറപ്പിക്കുന്ന 
ദിവസം മുതൽ 7 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ലേല വസ്തുക്കൾ 
പൂർണ്ണ മായും നീക്കം ചെയ്യേണ്ട താ ണ്. അല്ലാത്ത പക്ഷം 
ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാ പ്രശ് ന ങ്ങ ൾക്കും ലേലം പിടിച്ച 
വ്യക്തിയായിരിക്കും ഉത്തരവാദി. പ്രസ്തുത വ്യക്തിക്കെതിരെ 
നഷ്ടപരിഹാരം ഉൾപ്പെടെ നിയമം അനുശാസിക്കുന്ന എന്തു 
നടപടിയും സ്വീകരിക്കുന്നതിന് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന് 
അധികാരം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. 


Competitive tenders in sealed covers superscribing 
the name of work is invited under two cover system for 
and on behalf of the Governor of Kerala by the 
undersigned from ‘ A ’ Class or equivalent Registered 
Contractors (individual/firm ) of the Kerala , Tamil Nadu , 
- Andrapradesh , Goa States and Pondichery , Daman and Diu , 
Union Territories up to 4 p . m . on 19 - 4 - 2011. 
Technical bids shall be opened by the Superintending 
Engineer, or by an authorised Officer on the same day at 
- 4.30 p . m . in the presence of available contractors present. 

Tenders will be received through post only . The 
Department will not be responsible for any delay for the 
non receipt of tenders in time due to postal or any other 
delay. Tenders by courier service will not be accepted . 


The technical bids will be examined and decided 
by the Chief Engineers tender committee and list of 
Qualified bidders will be approved , Financial bids of 
qualified bidders shall be opened under due intimation to 
the qualified bidders . 


Technical bid and Financial bid shall be enclosed in 
separate covers superscribing “ Technical Bid ” and 
“ Financial Bid ” as the case may be and both covers along 
with cover containing the EMD and Preliminary 
Agreement shall be enclosed in a single sealed envelope 
superscribing the name of work. 


- പട്ടിക 


സ്ഥലം 


ലേല വിവരങ്ങൾ 


ലേല തീയതിയും 
- സമയവും 


Tender No. and Name of work with PAC — 25 /2010 - 11 — 
Periodical Renewal from Km . 29 /000 to 41/000 of NH 17 
( New NH 66 ) - 282 Lakh . 


Bid Security - 


5.70 Lakh. 


പെരുംപിലാവ്- 
നിലമ്പൂർ റോഡ് 
കി . മീ . 83 / 500 


അയനി പ്ലാവ് - 1 എണ്ണം 7 -4- 2011, 

വ്യാഴാഴ്ച 
ഉച്ചയ്ക്ക് 
12. 30 - ന് 


Cost of Tender documents — 


25 ,000 + VAT. 


Time of completion — 12 months. 


തൃക്കലംകോട്- മരുതി മരം - 1 എണ്ണം 
വണ്ടൂർ- കാളികാവ് 
റോഡ് കി. മീ . 19/ 000 


7 - 4 - 2011, 
വ്യാഴാഴ്ച 
രാവിലെ 
11 മണി 


തൃക്കലംകോട്- മാവ് മരം - 1 എണ്ണം 
വണ്ടൂർ- കാളികാവ് 
റോഡ് കി . മീ . 10 / 600 


7 - 4 -2011, 
വ്യാഴാഴ്ച 
ഉച്ചയ്ക്ക് 
12 മണി 


The tender schedule is published in the 
official Website of Public Works Department 
(www .pwd. kerala. gov . in ) and can be downloaded . Other 
tender documents are to be purchased from office of the 
undersigned from 5 -4 - 2011 to 1 p . m . on 7 -4 - 2011 on 
payment of cost of tender documents (Non refundable ) by 
money order or in cash and on request in writing. 
A Pre Bid meeting will be held on 12 - 4 -2011 at 11 a . m . at 
this office. 


- ലേലം സംബന്ധിച്ച് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൽ നിലവി 
ലുള്ള എല്ലാ നിബന്ധനകളും ഈ ലേലത്തിനും ബാധകമാണ്. 

കൂടു തൽ വിവ ര ങ്ങൾ അറി യ ണ മെ ങ്കിൽ പ്രവൃത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്. 


SPECIAL CONDITIONS 


അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 
നിരത്തുകൾ ഉപവിഭാഗം, 
പെരിന്തൽമണ്ണ. 


(ഒപ്പ്) 
അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 

- എഞ്ചിനീയർ. 


1. This work is to be completed within time 

schedule furnished. 
The prospective tenderers (Individual or firm ) 
have to mobilize the required machinery for the 
work by themselves. 
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- ടെണ്ടർ ഷെഡ്യൂളു കൾ പൊതു മരാമത്ത് വകുപ്പിന്റെ 
ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് ( www.pwd. kerala . gov.in ) 
ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. 


3. The prospective tenderer should have completed 

at least one work of similar nature costing 40 % 
of the PAC of the work tendered during the last 

five years. 
3 (a). Details of special machineries required are as 

follows: 
(i) Vibratory roller 8-10 T. 
(ii) H . M . Plant-appropriate capacity . 
( iii) Paver Finisher Hydrostatic with sensor 

attachment. 
(iv ) Smooth wheeled /tandom roller 8 - 10 T . 

( v ) Front end loader 1 Cum Capacity. 
4. No tender on joint venture a management is 

acceptable . 
5. The original receipt of purchase of tender 

documents shall be attached along with the 
tender. 


മറ്റ് ദർഘാസ് ( പമാണ ങ്ങളും വിവ ര ങ്ങളും ഈ 
ഓഫീസിൽ നിന്നും 5- 4 - 2011 മുതൽ 7 - 4- 2011 ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണി 
വരെ ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളുടെ വില രൊക്കം പണമായോ 
മണി ഓർഡർ ആയോ അടച്ച് രേഖാമൂലം അപേക്ഷിച്ച് 
- വാങ്ങേണ്ടതാണ്. പീ ബിഡ് മീറ്റിംഗ് 12 - 4 - 2011 രാവിലെ 11 
മണിക്ക് ഈ ആഫീസിൽ നടത്തുന്നതാണ്. 


പ്രത്യേക നിബന്ധനകൾ 


- 1. പസ്തുത പ്രവർത്തി മുക ളിൽ കാണിച്ച് 

സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ തീർക്കേണ്ടതാണ്. 


2. ഈ പ്രവർത്തിക്ക് ടെണ്ടർ ചെയ്ത കരാറുകാരൻ 

( വ്യക്തി/ സ്ഥാപനം) പ്രവർത്തിക്ക് ആവശ്യമായ 
യന്ത്രസാമഗ്രികൾ സ്വയം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്. 


| പ്രവർത്തിക്ക് ടെണ്ടർ ചെയ്യുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന 
കരാ റു കാ ർ ( വ്യക്തി/ സ്ഥാപനം) ക ഴി ഞ്ഞ 
അഞ്ചു വർഷ ത്തി നു ള്ളിൽ അടങ്കൽ തുകയുടെ 
40 ശതമാനം തുകയ്ക്ക് മേൽ വിവരിച്ച പണികൾക്ക് 
സമാനമായി ഒരു പ്രവർത്തിയെങ്കിലും പൂർത്തിയാക്കി 
ട്ടുള്ളവരായിരിക്കണം. 


- 3(a). ഈ പ്രവർത്തിക്ക് ആ വ ശ്യ മായ പ്രത്യേക 

യന്ത്രസാമഗ്രികൾ: 


(i) ഹോട്ട് മിക്സ് പ്ലാന്റ് 


(i) പേവർ ഫിനിഷർ ( ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റ്ക്സ് 

സെൻസർ അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉൾപ്പെടെ) 


കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി ദേശീയപാത സൂപ്രണ്ടിംഗ് 
എഞ്ചിനീയർ, നോർത്ത് സർക്കിൾ, കോഴിക്കോട് താഴെ 

കൊടു ത്തി രി ക്കുന്ന പ്രവൃത്തി ക്ക് കേര ളം , തമിഴ്നാട്, 
കർണ്ണാ ട കം , ആന്ധാപദേ ശ് , ഗോവ സംസ്ഥാ ന ങ്ങ ൾ , 
പോണ്ടിച്ചേരി, ഡാമൻ, ഡിയു എന്നീ കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശ 
ങ്ങളിലെ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൽ “ എ ക്ലാസ് തത്തുല്യ 
രജി സ് ട ഷ നുള്ള അംഗീകൃത കരാ റു കാ രിൽനിന്നും 
( വ്യക്തി/ സ്ഥാപനം) മത്സരാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള മുദ്രവച്ചതും 
പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് പുറത്ത്ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുള്ളതുമായ 
കവറുകളിൽ മുൻകൂർ യോഗ്യതാ ദർഘാസുകൾ( ഇരട്ട കവർ രീതി) 
ക്ഷണിക്കു ന്നു . (പസ്തുത ദർഘാ സു കൾ 19 - 4 - 2011 - ന് 
വൈകുന്നേരം 4 മണിവരെ സ്വീകരിക്കുന്നതും അന്നേദിവസം 
വൈകുന്നേരം 4.30- ന് തൽസമയം ഹാജരായുള്ള കരാറുകാരുടെ 
സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ ടെക്നിക്കൽ ബിഡ് അടങ്ങിയ കവർ മാത്രം 
തുറക്കുന്നതുമാ ണ്. ദർഘാസുകൾ തപാൽ വഴി മാത്രമേ 
സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. കൊറിയർ സർവ്വീസ് വഴി ലഭിക്കുന്ന 
ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 

കരാറുകാരുടെ മുൻകൂർ യോഗ്യതാ ബന്ധപ്പെട്ട ചീഫ് 
എഞ്ചിനീയർമാരുടെ കമ്മിറ്റി പരിശോധിച്ച് യോഗ്യത നിർണ്ണയി 
ക്കു ന്നതും യോഗ്യ രായ കരാ റു കാരുടെ ദർഘാ സു കൾ 
( ഫിനാൻഷ്യൽ ബിഡ്) മാത്രം മുൻകൂട്ടി അറിയിച്ച തീയതിയിലും 
സമയത്തും ഹാജരായിട്ടുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 
തുറക്കുന്നതുമാണ്. 

ദർഘാസ് വിവരങ്ങൾ ടെക്നിക്കൽ ബിഡ്/ ഫിനാൻഷ്യൽ 
ബിഡ്എന്ന മേലെഴുത്തോടുകൂടി പ്രത്യേക കവറുകളിൽ അടക്കം 
ചെയ്ത്മുദ്രവെച്ചതും ജോലിയുടെ പേര് മേലെഴുത്തോടുകൂടി 
മറ്റൊരു കവറിൽ സമർപ്പി ക്കേ ണ്ട തു മാ ണ് . ജോലിയുടെ 
ആവ ശ്യ മായ നിര ത ദ വ്യവും പിലി മി നറി എഗ്രിമെന്റും 
പ്രത്യേകം കവറിൽ ഇതോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 

ദർഘാസ് നമ്പരും പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും ഏകദേശ അടങ്കൽ 
തുകയും - 25/ 2010 - 11 - എൻ.എച്ച്. 17 (പുതിയ എൻ.എച്ച്. 66) - ൽ 
കി . മീ . 29 / 000 മുതൽ 41/ 000 വരെ പീരി യോ ഡി ക്കൽ 
റിന്യൂവൽ - 282 ലക്ഷം. 

ബിഡ് സെക്യൂരിറ്റി - 5.70 ലക്ഷം. 


(iii) വൈബ്രേറ്ററി റോളർ ( 8 ടൺ മുതൽ 10 

ടൺ വരെ) 


(iv ) സ്മത്ത്വീൽഡ്/ടാൻഡം റോളർ 

(8 -10 ടൺ വരെ) 


(v) ഫന്റ് ആന്റ് ലോഡർ 1 
4. സംയുക്ത സംരംഭത്തിന്റെ അടിസ്ഥാ ന ത്തിൽ 

ടെണ്ടർ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 


5. ദർ ഘാസ് പമാ ണ ങ്ങ ൾ വാ ങ്ങി യ തി നുള്ള 

രശീതിയുടെ “അസ്സൽ” ടെണ്ടറിനോടൊപ്പം അടക്കം 
ചെയ്യേണ്ടതാണ്. 


ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില - 25,000 + വാറ്റ്. 


Office of the Superintending 
Engineer, NH North Circle, 
Kozhikode, 
Ph./Fax No .: 0495 -2722268. 


( Sd.) 
Superintending 

Engineer 


പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി - 12 മാസം. 
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PRE - QUALIFICATION TENDER NOTICE 


No . DB1/ TN /20/2010- 11(PQ ). 


1st March 2011 


Bids are invited for the following projects from Contractors/ Firms having ‘ A ’ class registration in PWD /Irrigation 
Department in the State of Kerala by the Superintending Engineer, PWD Buildings and Local Works, North Circle, 
Kozhikode on behalf of Governor of Kerala for the following projects. Bidders should have completed atleast 
one ( single ) work of similar nature having a magnitude equivalent to 40 % of the cost of respective work under 
tender notification . Moreover the consideration of the Bids would be subject to pre - qualification of the Bidder for the 
respective work . 


Sl . 


Tender No. 


Name of work , Description of work , 

PAC & EMD 


Cost of tender Schedule / 

Demand Draft 


No. 


(3) 


(1) 
1 


(2) 
95 /SENC /2010 - 11 


Civil + Electrical = 

25,000 + VAT 
Electrical — 1 ,800 + VAT 


Government Engineering College, Kannur — Construction 
of Community Auditorium having seating capacity of 
1000 numbers including electrification . 
Framed structure building with laterite masonry wall and 
AC sheet roof including electrification . 
PAC — Civil part — 223 lakh . 

Electrical work — 12 lakh . 


EMD Civil + Electrical works together — 50,000 . 

Civil work alone 50 ,000 . 

Electrical work — 30 ,000 . 
Construction of Administrative block for Nilambur ITI 
in Malappuram District-including electrification . 


2 


96 / SENC /2010 - 11 


Civil + Electrical = 

25,000 + VAT 
Civil alone 25 ,000 + VAT 
Electrical — 3,800 + VAT 


Single storied framed structure building with laterate 
masonry wall including retaining wall, compound wall, 
drainage, approach road , water supply, sanitary and 
electrification . 


PAC — Civil part — 262 lakh . 

Electrical work — 25 lakh . 
EMD — Civil + Electrical works together — 

Civil work alone 50,000 . 
Electrical work — 50 ,000 . 


50 ,000 . 


Date from which the tender schedule available in Website — 30 -3 -2011 onwards . 
Date and time of receipt of tender — 7 -4 - 2011 upto 4 p . m . 


Period of completion — 15 months. 


The tender schedule can be downloaded from the Website www .keralapwd. gov.in . The original receipt of the 
remittance made towards the cost of tender schedule , made in any Buildings under the PWD B & LW , North Circle , 
Kozhikode or Demand Draft in favour of Superintending Engineer, B & LW , North Circle , Kozhikode drawn from a Bank 
shall be attached to the tender and submitted to the office of the Superintending Engineer, PWD Buildings & Local 
Works , North Circle, Kozhikode. Attested copy of contractor s licence and PAN Card shall also be attached with the 
tender. Cheques and other forms of remittance will not be accepted towards the cost of tender schedule . The required 
EMD duly pledged in favour of the undersigned , as per rules should also be submitted . The tender should reach the 
office of the undersigned on dates detailed above only through Registered Post/ Speed Post and will not be accepted 
directly in this office . The office will not be responsible for any delay of the Postal Department. The tender will be 
opened on the day of receipt noted above at 4 . 30 p .m . in the presence of the contractor present at the time of opening 
of tender. 
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List of Minimum T & P under their possession : 
1. Lorry / Tipper 

3 Nos. 
2 . Hoist 

: 3 
3 . Cement Concrete Mixer 

: 3 , 
4 . Vibrator 
5 . Pump 
6 . Generator 

: 3 , 
7 . Scaffolding for completing the work within the period of completion . 

8. Centering and shuttering materials for completing the work within the period of completion . 

A Certificate to the effect that Bidders has satisfactorily completed a single Government work of similar nature 
(Buildings) Costing 40 % of the Estimate PAC during last five financial years should be attached with technical bids. The 
details of essential documents required will be supplied with the tender documents. Necessary documentary evidence 
should be submitted with the tender, failing which the tender will be rejected . Those only bidders who are capable of 
completing the work time bound need to submit tenders . 

A big sealed cover containing ( 1) the filled up and signed Pre - qualification bids (4 copies ) along with all the 
required proforma, questionnaires and certificate in one cover. (2 ) Earnest Money Deposit and Preliminary agreement in 
one cover and ( 3) tender documents in which the rate is quoted in another sealed cover superscribing the name of 
the work is to be sent only by Registered Post/Speed Post to reach the Office of the undersigned before 4 p . m . on the 
last date fixed for receipt of pre-qualification bids and bidders. The Department will not responsible for any delay or loss 
in delivery by Post . 

The Bids of pre-qualified Bidders only will be opened (on the same day of the last date fixed for receipt of 
pre -qualification bids/ tender documents) at the time notified and will be submitted to the Chief Engineer s Committee for 
scrutiny and finalisation of pre- qualification . The cover containing tender schedule of pre -qualified tenders only will be 
opened after the finalisation of pre - qualification bids by the Chief Engineer s Committee. 

The date and time of opening of the tender will be intimated to the pre- qualified contractors/firms concerned in 
time. The tenders of those who are not pre- qualified will not be considered on any account. The pre- qualification bids 
of the contractors/ firms without the required EMD of 50 ,000 duly pledged in the name of undersigned and the 
preliminary agreement in Stamp Paper worth 50 will be summarily rejected . 

While executing the agreement for the work by selected tenderer, Security Deposit and 10 % of the contract amount 
in the Form of Bank Guarantee is required . 

Kerala State Construction Corporation and Labour Contract Co -operative Societies will be allowed a price preference 
as per the Government guidelines. 

The conditions in G . O . (P ) 84 /97 /PW & T dated 19 -8 - 1997 and all other conditions prevailing in PWD regarding 
the pre - qualification bids and tender documents will remain unchanged and are equally applicable to the above tenders 
also . The undersigned reserves the right to reject all or any of the tenders without assigning any reason . 

The composite tender documents will have two separate schedule of works viz. part- A (Civil works) and part- B 
(Electrical works). If a contractor having both civil and electrical licence, can quote both the civil and electrical works in 
the composite tender. If the contractor has only civil lincence he can quote only for part - A ( civil works) in the composite 
tender. If a registered electrical contractor wish to participate in the tender process , he can obtain the part- B tender 
schedule (electrical works) by remitting the cost of tender for electrical schedule. The electrical contractor can submit the 
quoted electrical tender in sealed cover directly to PWD (tender inviting authority ) within the stipulated time. The 
financial bid will be opened for both part - A & part- B on the same day and will be evaluated separately . After obtaining 
tender sanction , if the lowest bidder for civil and electrical works are from a single bidder, he can execute agreement with 
the tender inviting authority and the lowest bids for electrical and civil works are from different bidders they have to 
execute agreement with the competent authority of the respective PWD wing . 


- കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി സൂപ ണ്ടിംഗ് എഞ്ചി നീ യർ, ബിൽ ഡിംഗ് സ് ആന്റ് ലോക്കൽ വർക് സ് വിഭാ ഗം , 
ഉത്തരമേഖല, കോഴിക്കോട് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തവരും താഴെ സൂചിപ്പിച്ച വിഭാഗത്തിൽ ഉള്ള പ്രവൃത്തികൾ 
ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുന്നതിന് പരിചയ സമ്പന്നരും സാമ്പത്തികശേഷിയുള്ളവരുമായ " എ ക്ലാസ് കരാറുകാർ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവരിൽ 
നിന്നും താഴെപ്പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് മുൻ യോഗ്യതാ നിർണ്ണയത്തിനും പ്രവൃത്തിക്കുമുള്ള ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
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- ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ താഴെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന തീയതികളിൽ www.keralapwd . gov.in എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് 
ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഫോറത്തിന്റെ നികുതി ഉൾപ്പെടെയുളള വില കോഴിക്കോട് ബിൽഡിംഗ്സ് സർക്കിളിനുകീഴിലുള 
ഏതെങ്കിലും ഡിവിഷൻ ഓഫീസുകളിൽ പണം അടച്ച രസീതോ ഏതെങ്കിലും ദേശസാൽകൃത ബാങ്കിൽനിന്നും എടുത്ത 
സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ, പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് കെട്ടിടങ്ങളും തദ്ദേശ പ്രവൃത്തികളും ഉത്തരമേഖല , കോഴിക്കോട് എന്ന പേരിൽ 
മാറാവുന്ന വിധത്തിൽ എടുത്ത ഡിമാന്റ് ഡാഫ്റ്റോ ആയി ദർഘാസിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ടെണ്ടർ ഫോമിന്റെ 
വിലയായി ചെക്കുകളോ മറ്റേതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒടുക്കലുകളോ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ആവശ്യമായ തുകയ്ക്കുള്ള നിരതദ്രവ്യം 
അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ മേൽപ്പറഞ്ഞ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ പേരിൽ പ്ലഡ്ജ് ചെയ്ത് ദർഘാസിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കണം. 
ഇതോടൊപ്പം കരാറുകാരന്റെ ലൈസൻസിന്റെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പും പാൻ കാർഡിന്റെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പും 
സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. താഴെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന തീയതിയിൽ രജിസ്ട്രേഡ് തപാലിലോ സ്പീഡ് പോസ്റ്റ്മുഖേനയോ ഈ 
ഓഫീസിൽ ദർഘാസുകൾ ലഭിക്കേണ്ടതാണ്. ഈ ഓഫീസിൽ ദർഘാസുകൾ നേരിട്ട് സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. തപാൽ വകുപ്പിലുള 
കാലതാമസത്തിന് ഈ ഓഫീസ് ഉത്തരവാദിയായിരിക്കുന്നതല്ല. 


ക്രമ ദർഘാസ് നമ്പർ 
നമ്പർ 


പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്, അടങ്കൽ തുക, 

നിരതദ്രവ്യം 


ദർഘാസ് പ്രമാണ വില 

ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ് 


95/എസ്. ഇ .എൻ. സി./ 
2010 - 11 


- സിവിൽ + ഇലക്ട്രിക്കൽ 

- 25,000 + വാറ്റ്. 
സിവിൽ മാത്രം 

25,000 + വാറ്റ്. 
ഇലക്ട്രിക്കൽ മാത്രം 

1, 800 + വാറ്റ്. 
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96/എസ്. ഇ .എൻ. സി./ 
2010 - 11 


കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിനുവേണ്ടി 
1000 സീറ്റോടുകൂടിയ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓഡിറ്റോറിയം നിർമ്മാണം 
വൈദ്യുതീകരണം ഉൾപ്പെടെ 
പബലിത ചട്ടക്കൂട്ടിൽ ചെങ്കൽ ഭിത്തിയിൽ പണിത 
ആസ്ബസ്റ്റോസ് ഷീറ്റ് മേൽക്കൂരയോടുകൂടിയ ഓഡിറ്റോറിയം 

കെട്ടിട നിർമ്മാണം വൈദ്യുതീകരണം ഉൾപ്പെടെ 
അടങ്കൽ തുക: സിവിൽ പ്രവൃത്തി - 223 ലക്ഷം 

ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രവൃത്തി- 12 ലക്ഷം 
നിരതദ്രവ്യം: ഒന്നിച്ച് - 50,000 

- സിവിൽ മാത്രം - 50,000 

ഇലക്ട്രിക്കൽ മാത്രം - 50,000 
മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ നിലമ്പൂർ ഐ . ടി. ഐ .-ക്കുവേണ്ടി 
അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ബ്ലോക്ക് നിർമ്മാണം- വൈദ്യുതീകരണം 
ഉൾപ്പെടെ 
പബലിത ചട്ടക്കൂട്ടിൽ ഒറ്റനിലയോടുകൂടിയ ചെങ്കൽ 
ഭിത്തിയിൽ പണിത കെട്ടിട നിർമ്മാണം, റീട്ടെയിനിംഗ് വാൾ, 

കോമ്പൗണ്ട് വാൾ, ഡയിനേജ്, അപ്രോച്ച് റോഡ്, വാട്ടർ 
സപ്ലെ, സാനിറ്ററി പ്രവൃത്തി, വൈദ്യുതീകരണം ഉൾപ്പെടെ 
അടങ്കൽ തുക: സിവിൽ പ്രവൃത്തി- 262 ലക്ഷം 

- ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രവൃത്തി- 25 ലക്ഷം 
നിരതദ്രവ്യം: ഒന്നിച്ച് - 50,000 

സിവിൽ മാത്രം - 50 ,000 
ഇലക്ട്രിക്കൽ മാത്രം - 50 ,000 


സിവിൽ + ഇലക്ട്രിക്കൽ 

| 25, 000 + വാറ്റ്. 
സിവിൽ മാത്രം 
- 25,000 + വാറ്റ്. 
ഇലക്ട്രിക്കൽ മാത്രം 

3,800 + വാറ്റ്. 


ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാകുന്ന തീയതി 2011 മാർച്ച് 30 -ാം തീയതി മുതൽ. 
ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും 2011 ഏപ്രിൽ 7 -ാം തീയതി വൈകുന്നേരം 4 മണിവരെ. 
കാലാവധി- 15 മാസം. 


പ്രവൃത്തിയുടെ ദർഘാസുകൾ അവ സ്വീകരിക്കുന്ന ദിവസം 4. 30 മണിക്ക് സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ള കരാറുകാരുടെ 
സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. ഈ പ്രവൃത്തി സമയബന്ധിതമായി കാലാവധിക്കുള്ളിൽ പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതിനാൽ അതിനുള 
സജ്ജീകരണങ്ങളും സാമ്പത്തികസ്ഥിതിയും മറ്റ് തയ്യാറെടുപ്പുകളും ഉളള കരാറുകാർമാത്രം പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്. പ്രവൃത്തിയുടെ 
ബില്ലുകൾ കിട്ടാനുളള കാലതാമസംമൂലം പ്രവൃത്തി താമസിപ്പിക്കുവാൻ പാടുള്ളതല്ല . പ്രവൃത്തി തീർക്കാനുളള കാലാവധി ഫോറം 
83 - ലെ നിബന്ധനകൾ എന്നിവയെല്ലാം പ്രത്യേകം പരിഗണിക്കേണ്ടതാണ്. എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ ദർഘാസ് ദിവസം 
അവധിയായാൽ അടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതും തുറക്കുന്നതുമാണ്. സിവിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രവൃത്തി 
കൾക്ക് ഒന്നിച്ചാണ് ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നത്. 13 - 1 - 2011- ലെ ജി . ഒ . (ആർടി.) നമ്പർ 65 / 2011/ പി. ഡബ്ല്യൂ . ഡി. ജി . ഒ. 
പ്രകാരം അർഹതയുള്ള കരാറുകാർക്ക് സിവിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഒരുമിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ അവരവരുടെ അർഹതപ്രകാരം സിവിലും 
ഇലക്ട്രിക്കലും പ്രവൃത്തികൾ വേറെവേറെയോ ദർഘാസുകൾ സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലെ ഇലക്ട്രിക്കൽ 
പ്രവൃത്തിക്കുള്ള എല്ലാ നിബന്ധനകളും ഇതിനും ബാധകമായിരിക്കും. കരാറുകാരുടെ പേര്, മേൽവിലാസം, പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്, 


സിവിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രവൃത്തികൾ എന്നിവ ഒരുമിച്ചാണോ, അല്ലെങ്കിൽ സിവിൽ, ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രവൃത്തികൾ 
മാത്രമാണോ 
എന്ന വിവരം കവറിന് പുറത്ത് പ്രത്യേകം രേഖപ്പെടുത്തിഓരോ പ്രവൃത്തിയുടെയും ടെ ർ വേറെ വേറെ കവറുകളി 
ലാക്കി സമർപ്പിക്കേ താണ്. 
നിബന്ധനകളുടെ ഒരു ലഘുവിവരണം 

- ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് അയയ്ക്കുന്നദർഘാസിനൊപ്പം എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ പദവിയിൽ കുറയാത്ത 
ഉദ്യോഗസ്ഥൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ താഴെ പറയുന്ന രേഖകൾ സമർപ്പിക്കേണ്ട താണ്. 


അത്യാവശ്യം കൈവശം വേ ന്ന പണിയായുധങ്ങളുടെയും വാഹനങ്ങളുടെയും ലിസ്റ്റ് 


3 എണ്ണം 
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1. ലോറി/ടിപ്പർ 

ഹോയിസ്റ്റ് 
സിമന്റ് കോൺക്രീറ്റ് മിക്സർ 
വൈബ്രേറ്റർ 
പമ്പ് 
ജനറേറ്റർ 

ഫോം വർക്ക് 
മുള്ളത് 

8. സ്കാഫോൾഡിംഗ് 
മുള്ളത് 


- സമയബന്ധിതമായി പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ ആവശ്യ 


- സമയബന്ധിതമായി പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ ആവശ്യ 


അടങ്കൽ തുകയുടെ40 %- ൽ കുറയാത്ത സമാന സ്വഭാവമുള്ള ( കെട്ടിടങ്ങളുടെ) ഒറ്റ പ്രവൃത്തികഴിഞ്ഞ 5 വർഷത്തി 
നുള്ളിൽ ചെയ്ത് തീർത്ത് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ രേഖകൾ. ഈ രേഖ ദർഘാസുകളോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ 
മാത്രമേ 
പരിഗണിക്കപ്പെടുകയുള്ളു. മുൻ യോഗ്യതാ നിർണ്ണയത്തിന് അവശ്യം വേ പ്രധാനപ്പെട്ട രേഖകളുടെ വിവരങ്ങൾ 
ദർഘാസ് 
പ്രമാണങ്ങളോടൊപ്പം വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്. ആവശ്യമായ തെളിവുകളോടൊപ്പം ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കേ തും 
അല്ലാത്തപക്ഷം നിരസിക്കുന്നതുമാണ്. നിലവിലുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ ( സാമ്പത്തികമടക്കം) സമയബന്ധിതമായി മേൽ 
പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ തയ്യാറുള്ള കരാറുകാർ മാത്രം ദർഘാസുകൾ സമർപ്പിക്കേ താണ്. 

പൂരിപ്പിച്ച ചോദ്യാവലികൾ, മുൻ യോഗ്യതാ ഫോറങ്ങൾ ഇവ അടങ്ങിയ ടെക്നിക്കൽ ബിഡ് (3 കോപ്പി) ഒരു കവറി 
ലും 
നിരതദ്രവ്യം, പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി എന്നിവ മറ്റൊരു കവറിലും പ്രവൃത്തിക്കുള്ള നിരക്ക് എഴുതിയ ദർഘാസ് 
( ഫിനാൻഷ്യൽ ബിഡ്) മറ്റൊരു കവറിലും (മുദ്രവച്ച്) അടക്കം ചെയ്ത് പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും മററും യഥാവിധി കവറിനു 
മുകളിൽ ആലേഖനം ചെയ്ത ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ താഴെ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെഓഫീസിൽ ലഭിക്കേ 
അവസാന തീയതി 4 മണിക്ക്മുമ്പായി ലഭിക്കത്തക്കവിധത്തിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് സ്പീഡ് പോസ്റ്റ് വഴിമാത്രം അയയ്ക്കേ 

താണ്. തപാൽ തകരാറുമൂലമോ മററ് ഏതെങ്കിലും കാരണവശാലോ നിശ്ചിത സമയം കഴിഞ്ഞ് കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ 
പരിഗണിക്കു 
ന്നതല്ല. ഇക്കാര്യത്തിൽ ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റ്ഉത്തരവാദിയായിരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന ദിവസംഏതെ 
ങ്കിലും 
കാരണവശാൽ സർക്കാർ പൊതു അവധി പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസംവരെ ദർഘാസുകൾ 
സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. പ്രവൃത്തിക്കുവേ ിയുള്ള മുൻ യോഗ്യതാ ഫോറത്തോടൊപ്പം 100- ന്റെ മുദ്രക്കടലാസിൽ എഴുതി 
ഒപ്പിട്ട 
പ്രാഥമിക ഉടമ്പടിയും 50, 000 - ൽ കുറയാത്ത തുകയ്ക്കുള്ളനിരതദ്രവ്യവും ഉ ായിരിക്കേ താണ്. നിരതദ്രവ്യം കോഴി 
ക്കോട് 
പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് നോർത്ത് സർക്കിൾ ബിൽഡിംഗ്സ് ആന്റ് ലോക്കൽ വർക്സ് സൂപ ിംഗ് എഞ്ചിനീയറുടെ 
പേരിൽ നിക്ഷേപിച്ചതോ, പണയപ്പെടുത്തിയതോ ആയിരിക്കണം. മുൻ യോഗ്യതാ നിർണ്ണയത്തിനുള്ള പ്രമാണങ്ങൾമാത്രം 
ദർഘാസ് 
സ്വീകരിക്കുന്നതിന് നിശ്ചയിച്ച അവസാനദിവസം വൈകിട്ട് 4.30 - ന് തുറക്കുന്നതും പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ചീഫ് എഞ്ചി 
നീയറുടെ കമ്മിറ്റിയുടെ പരിഗണനയ്ക്കും അംഗീകാരത്തിനും അയയ്ക്കുന്നതുമാണ്. ഇപ്രകാരം മുൻഗണന നിശ്ചയിച്ച് 
അംഗീകരിച്ച് 
കരാറുകാരുടെയും സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ദർഘാസുകൾ മാത്രമേ പിന്നീട് തുറന്ന് പരിശോധിക്കുകയുള്ളു. യോഗ്യതാ 


നിർണ്ണയത്തിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത കരാറുകാരുടെയും സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ദർഘാസുകൾ തുറക്കാതെ തന്നെ നിരസിക്കുന്നതാ 
ണ്. 


- തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന കരാറുകാരൻ പ്രവൃത്തിക്ക് ആവശ്യമായ ഉടമ്പടി ഒപ്പുവയ്ക്കുമ്പോൾ ഉടമ്പടി തുകയുടെ 
10 % (പത്ത് ശതമാനം ) ബാങ്ക് ഗാര ി, സെക്യൂരിറ്റി ഡെപ്പോസിറ്റ് സഹിതം സമർപ്പിക്കേ താണ്. 

യോഗ്യത നിർണ്ണയിച്ച് കരാറുകാരുടെ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന സമയവും തീയതിയും ബന്ധ 
പ്പെട്ടവരെ മുൻകൂട്ടി അറിയിക്കുന്നതായിരിക്കും. കേരള കൺസ്ട്രക്ഷൻ കോർപ്പറേഷൻ, ലേബർ കോൺട്രാക്ട് കോ - ഓപ്പ 
റേറ്റീവ് 
സൊസൈറ്റികൾ എന്നിവയ്ക്ക് നിലവിലുള്ള സർക്കാർ ഉത്തരവുകൾ അനുസരിച്ച് അനുവദനീയമായ എല്ലാ ആനുകൂല്യ 
ങ്ങളും ഇതിനും ബാധകമായിരിക്കും. 19 -8 -1997 - ലെ ഗവൺമെന്റ്ഉത്തരവ് നമ്പർ ജി. ഒ. ( പി ) 84 /97 / പി. ഡബ്ലു . ഡി. ആന്റ് 
ടി . യിൽ 
പറയുന്ന എല്ലാ നിബന്ധനകളും ടെ ർ പരിഗണിക്കുന്നതിനുള്ള മറ്റു അനുബന്ധ നിയമങ്ങളും ഈ ദർഘാസുകൾക്കും 
ബാധകമായിരിക്കും. യാതൊരു കാരണവും കാണിക്കാതെ ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കുന്നതിനുള്ള അവകാശം താഴെ ഒപ്പി 
ട്ടിരിക്കുന്ന ഓഫീസർക്ക് ഉ ായിരിക്കുന്നതാണ്. 

-- ഈ ദർഘാസുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉ ങ്കിൽ അവ പരിഹരിക്കുന്നതിന് ഓഫീസ് 
സമയങ്ങളിൽ നേരിട്ടോ ഫോൺമുഖേനയോ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്. 
Office of the Superintending Engineer 
(Buildings and Local Works), (Sd .) 
North Circle, Kozhikode. Superintending Engineer. 


